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ESTUDIOS HELMINTOLÓGICOS DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. 
I. DOS ESPECIES DE TREMATODA DE LA FAMILIA 
MICROPHALLIDAE TRAVASSOS, 1920 QUE PARASITAN A AVES 


EDUARDO CABALLERO y C. * 
NICANOR IBÁÑEZ H. ** 


RESUMEN 


En esta primera contribución al conocimiento de la fauna helmintológica del Perú 
se describen dos especies nuevas de Microphallidae Travassos, 1920, de aves. El estudio 
comparativo que se realizó entre las estructuras de los ejemplares de Microphallus 
quechuasensis, sp. nov. y las descripciones y dibujos de las especies ya conocidas del 
género ha mostrado que por la extensión de los ciegos intestinales se asemejan a las 
especies M. longicaecus Chen, 1956 y M. oculoacetabulum (Oschmarin, 1963) n. 
comb., pero difieren de ellas por la estructura del complejo reproductor masculino. 
Igualmente estos ejemplares son distintos de los encontrados por L. Szidat en la Re- 
püblica Argentina. 

Los caracteres diferenciales entre Maritrema bravoae sp. nov. y las 39 especies cono- 
cidas hasta 1971, radican fundamentalmente en las estructuras terminales del aparato 
copulador masculino como puede observarse claramente en el dibujo de detalle. Se 
hace una breve consideración acerca de los géneros y especies de Microphallidae encon- 
trados en la región zoogeográfica neotropical. 


ABSTRACT 


Two new species of Microphallidae Travassos, 1920, from birds are described in this 
first contribution to the knowledge of the helminthological fauna of Peru. The 
structures of. Microphallus quechuasensis sp. nov. are compared to descriptions and 
illustrations of the known species of this genus, showing that, by the extension of the 
intestinal caeca it resembles those of: M. longicaecus Chen, 1956 and M. oculoaceta- 
bulum (Oschmarin, 1963) n. comb:; but differs from them in the structure of the male 
reproductive complex. Likewise, these specimens are distinct from those found by L. 
Szidat in Argentina. 

Differential characters between Maritrema bravoae sp. nov. and the 39 species known 
up to 1971 are established fundamentally, by the terminal structures of the male 
copulatory apparatus, as shown in the enclosed drawing. A brief discussion is given 
of the genera and species of Microphallidae found in the Neotropical zoogeographical 
region. 


Con esta contribución damos principio a  rásitos de vertebrados de la República 
una serie de estudios de helmintos pa- del Perú, América del Sur. En esta oca- 
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sión tratamos únicamente dos especies 
de tremátodos de la familia Micropha- 
llidae que parasitan a aves. 


Familia Microphallidae Travassos, 1920 
Subfamilia Microphallinae Ward, 1901. 
Microphallus quechuasensis sp. nov. 


La descripción de este tremátodo se 
realizó con nueve preparaciones que 
están teñidas con carmín, Son parásitos 
muy pequeños, de cuerpo transparente 
y de forma cónica con el extremo ante- 
rior angosto y redondeado y el posterior, 
ancho y también redondeado y miden 
de 0.667 a 0.710 mm de largo por 0.227 a 
0.270 mm de ancho a nivel de la porción 
posterior del cuerpo; la cutícula es muy 
delicada y lleva pequeñas espinas. 

La ventosa oral es subterminal, grande, 
ligeramente musculosa, casi esférica y 
mide de 0.065 a 0.068 mm de diámetro 
anteroposterior por 0.075 a 0.075 mm de 
diámetro transversal; el acetábulo está 
situado al principio del tercio posterior 
del cuerpo, por detrás de la vesícula se- 
minal y por delante de los testículos, es 
más pequeño que la ventosa oral y mide 
de 0.058 a 0.061 mm de diámetro antero- 
posterior por 0.058 a 0.061 mm de diáme- 
tro transversal; la relación entre los diá- 
metros de las dos ventosas es: 1:1.1x 
1:1. 2a 1:1 x 1:1.2. 

La boca es pequeña y mide de 0.017 
a 0.084 mm de largo por 0.020 a 0.027 
mm de ancho; existe una prefaringe cor- 
ta y angosta que mide de 0.024 a 0.058 
mm de largo por 0.014 a 0.020 mm de 
ancho; la faringe tiene la forma de una 
"olla", musculosa y mide 0.034 a 0.037 
mm de largo por 0.037 a 0.037 mm de 
ancho; el esófago es largo, angosto y 
mide de 0.158 a 0.211 mm de largo por 
0.010 a 0.017 mm de ancho; la bifur- 
cación intestinal se encuentra como a 
la mitad de la distancia entre la faringe 
y la vesícula seminal; los ciegos intesti- 
nales se abren en compás, al nivel del 


borde anterior de la vesícula seminal, 
se doblan hacia las regiones laterales 
del cuerpo y se extienden hasta los tes- 
tículos y miden de 0.024 a 0.024 mm de 
ancho. 

Los testículos tienden a ser esféricos, 
son de bordes enteros, grandes y están 
situados a uno y otro lado del cuerpo, 
por detrás del ovario y del acetábulo y 
miden, el derecho de 0.041 a 0.105 mm 
de diámetro anteroposterior por 0.071 a 
0.095 mm de diámetro transversal y, el 
izquierdo de 0.044 a 0.109 mm de diá- 
metro anteroposterior por 0.051 a 0.109 
mm de diámetro transversal; la vesícu- 
la seminal es grande, cilíndrica, en po- 
sición oblicua del lado derecho hacia la 
línea media del cuerpo, por delante del 
acetábulo y mide de 0.068 a 0.082 mm de 
largo por 0.034 a 0.034 mm de ancho; el 
conducto eyaculador baja de la parte 
anterior de la vesícula y se dirige hacia 
atrás, por la porción media e izquierda 
del cuerpo hasta el nivel lateral izquier- 
do del acetábulo y mide de 0.078 a 0.092 
mm de largo por 0.010 a 0.014 mm de 
ancho; sobre la pared externa del con- 
ducto se encuentran las células prostá- 
ticas; el atrio genital es circular y mide 
de 0.020 a 0.024 mm de diámetros; no 
existe papila genital. 

El ovario es esférico u ovoideo, se en- 
cuentra situado por delante del testícu- 
lo derecho y es lateral al acetábulo, po- 
see bordes enteros y mide de 0.051 a 
0.051 mm de diámetro anteroposterior 
por 0.051 a 0.084 mm de diámetro trans- 
versal; no existe receptáculo seminal; el 
ütero ocupa toda el área ventral com- 
prendida desde el borde anterior de los 
testículos hasta el borde posterior del 
cuerpo; la región del ootipo y la glán- 
dula de Mehlis son postováricas e inter- 
nas; los huevos son grandes, de cáscara 
lisa y operculados y miden de 0.020 a 
0.020 mm de largo por 0.010 a 0.010 mm 
de ancho. 

Las glándulas vitelógenas están cons- 
tituidas por folículos muy pequeños, 


Figura 1. Dibujo de una preparación total de Microphallus quechuasensis sp. nov. Vista 
ventral, Figura 2. Dibujo del complejo reproductor de Microphallus quechuasensis sp. nov. 
Vista ventral. 
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distribuidos irregularmente, en áreas 
dorsales y laterales que se superponen 
a los testículos. El poro excretor es pos- 
terior y subterminal. 


Hospedador: Charadrius vociferus peru- 
vianus (Chapman) Aves Charadri- 
iformes. 

Localización: Intestino deleado. 

Localidad: Las Delicias, Trujillo, Perú, 
América del Sur. 

Holotipo: Colección he'mintológica de 
E. Caballero y C. N? 516. 

Paratipos: Colecciones helmintológicas 
del Laboratorio de Helmintología del 
Instituto de Biología Universidad Na- 
cional Autónoma de México N° 226-1 
y en el Departamento de Microbiolo- 
gía y Parasitología de la Universidad 
Nacional de Trujillo, Perú, América 
del Sur. 


Discusión. El estudio comparativo que 
se realizó entre las estructuras de los 
ejemplares que se describen en líneas 
anteriores y las descripciones y dibujos 
de las especies ya conocidas del género 
Microphallus Ward, 1901, ha mostrado 
que por la extensión de los ciegos intes- 
tinales se asemejan a las especies M. lon- 
gicaecus Chen, 1956 y M. oculoacetabu- 
lum (Oschmarin, 1963) n. comb., pero 
difieren de ellas por el complejo repro- 
ductor masculino. L. Szidat en 1964 cita 
para la fauna helmintológica de la Repú- 
blica Argentina M. similis (Jágerskióld, 
1900), ejemplares que también son dis- 
tintos de la nueva especie instituida en 
esta descripción. La nueva especie lleva 
el nombre del pueblo indígena peruano, 
Quechúas. 


Subfamilia Maritrematinae Lal, 1939 
Maritrema bravoae sp. nov. 


El material que ha servido para el estu- 
dio de esta especie está constituido por 
doce ejemplares teñidos en carmín. 


C. Y N. IBÁNZZ H. 

Como todos los miembros de esta sub- 
familia, son pequefios y muy delicados y 
miden de 0.743 a 0.885 mm de largo por 
0.286 a 0.371 mm de ancho; el cuerpo 
es ovoide o cónico, con el extremo pos- 
terior redondeado y más ancho que el 
anterior, el cual es angosto y también re- 
dondeado y está todo revestido por una 
cutícula de 0.008 a 0.008 mm de espesor, 
cubierto de espinas muy delicadas, las 
cuales son muy escasas en el extremo 
posterior. 

La ventosa oral es subterminal, casi es- 
férica, poco musculosa y mide de 0.037 a 
0.051 mm de diámetro anteposterior 
por 0.044 a 0.051 mm de diámetro trans- 
versal; el acetábulo se encuentra situado 
en el ecuador del cuerpo o ligeramente 
hacia adelante, es también casi esférico 
y más musculoso que la ventosa oral y 
mide de 0.051 a 0.054 mm de diámetro 
anteroposterior por 0.044 a 0.051 mm 
de diámetro transversal; la relación en- 
tre los diámetros de las dos ventosas es: 
LABRA Tox; Di 

La boca es pequeña y mide de 0.007 
a 0.020 mm de diámetro anteroposterior 
por 0.020 a 0.024 mm de diámetro trans- 
versal; a la ventosa oral sigue una pre- 
faringe infundibuliforme, corta, que mi- 
de de 0.017 a 0.034 mm de largo por 
0.007 a 0.010 mm de ancho; la faringe 
es pequeña, musculosa, de forma cilín- 
drica y mide de 0.020 a 0.034 mm de diá- 
metro anteroposterior por 0.017 a 0.020 
mm de diámetro transversal; el esófago 
es largo, angosto y mide de 0.034 a 0.102 
mm de largo por 0.007 a 0.007 mm de 
ancho; la bifurcación intestinal se halla 
muy por delante de la bolsa del cirro, 
de 0.126 a 0.214 mm del borde anterior 
del cuerpo; los ciegos intestinales al 
principio son angostos y después se ha- 
cen anchos, se extienden hasta el borde 
anterior de los testículos y paralelamen- 
te a los bordes laterales del cuerpo y 
miden de 0.024 a 0.027 mm de ancho. 

El poro reproductor está colocado en 
el área izquierda del cuerpo, a la altura 
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del acetábulo, dentro de un amplio atrio 
genital, el cual mide de 0.051 a 0.068 mm 
de largo por 0.048 a 0.068 mm de ancho. 
Los testículos se hallan a uno y otro lado 
del cuerpo, al final de los ciegos intes- 
tinales y tangentes a los bordes laterales, 
son piramidales y miden, el derecho, de 
0.085 a 0.099 mm de diámetro anteropos- 
terior por 0.068 a 0.078 mm de diámetro 
transversal y el izquierdo de 0.092 a 0.102 
mm de diámetro anteroposterior por 
0.075 a 0.095 mm de diámetro transver- 
sal. La bolsa del cirro es un cuerpo sac- 
ciforme que se extiende de derecha a 
izquierda, desde por delante del testícu- 
lo derecho hasta el lado izquierdo del 
acetábulo y mide de 0.306 a 0.316 mm 
de largo por 0.058 a 0.085 mm de ancho; 
la vesícula seminal ocupa la mitad pos- 
terior de la bolsa del cirro, es grande, 
en forma de un matraz y mide de 0.187 a 
0.221 mm de largo por 0.044 a 0.075 mm 
de ancho; por delante de ella se encuen- 
tra la glándula prostática constituida 
por múltiples células; a continuación de 
la vesícula seminal existe un tubo cilín- 
drico y en seguida la pars prostática, 
tubulosa, ancha y formada por varios 
anillos; el cirro se inicia en donde ter- 
mina la pars prostática; es un órgano 
musculoso, redondeado que lleva en su 
extremo anterior una papila constituida 
por dos porciones, una ancha, lobulada 
y otra en forma de cuña y mide de 0.058 
a 0.085 mm de largo por 0.014 a 0.031 
mm de ancho; la porción ancha de la 
papila mide de 0.048 a 0.051 mm de lar- 
go por 0.034 a 0.041 mm de ancho y la 
porción cuneiforme de 0.049 a 0.051 mm 
de largo por 0.058 a 0.068 mm de ancho. 
El poro reproductor está situado entre 
estas dos estructuras. 

El ovario es un cuerpo que se halla 
situado entre la porción posterior de la 
bolsa del cirro y el acetábulo, oblicua- 
mente, es tan grande como los testícu- 
los, alargado y lobulado y mide 0.102 a 
0.133 mm de largo por 0.061 a 0.068 mm 
de ancho; por detrás del ovario y entre 


este órgano y el testículo derecho existe 
un pequeño receptáculo seminal, el cual 
mide 0.041 a 0.048 mm de largo por 
0.024 a 0.034 mm de ancho; el ootipo y 
la glándula de Mehlis están situados a 
la izquierda del receptáculo seminal, 
acercándose a la línea media del cuerpo; 
el útero se extiende en la mitad poste- 
rior del cuerpo, desde los testículos; un 
asa uterina gruesa cruza Oblicuamente 
de la derecha hacia la izquierda, desde 
por detrás del testículo derecho hasta 
por delante del testículo izquierdo, se 
forma un metratermo, el cual penetra 
al atrio genital y desemboca en el poro 
reproductor; los huevos son numerosos, 
pequeños, de cáscara lisa, amarillenta y 
operculados y miden de 0.014 a 0.014 mm 
de largo por 0.007 a 0.007 mm de an- 
cho. 

Los folículos vitelógenos se arreglan 
formando un cordón continuo, adosado 
a la pared interna del cuerpo, por toda 
la mitad posterior y por delante de los 
testículos y por detrás del ovario cierran 
un círculo mediante una banda trans- 
versal que va de un lado del cuerpo 
hacia el otro; existe un pequeño recep- 
táculo vitelino al mismo nivel en donde 
se encuentra el receptáculo seminal. El 
poro excretor es terminal posterior y 
comunica con una vesícula excretora en 
forma de Y. 


Hospedador: Anthus chii peruvianus Ni- 
cholson. Aves, Passeriformes. 

Localización: Intestino delgado. 

Localidad: Zona arqueológica de Chan 
Chan, Departamento de la Libertad, 
Provincia de Trujillo, Repüblica del 
Perá, América del Sur. 

Holotipo: Colección helmintológica de 
E. Caballero y C. N? 518. 

Paratipos: Colecciones helmintológicas 
del Laboratorio de Helmintología, Ins- 
tituto de Biología, Universidad Nacio- 
nal Autónoma de México N? 226-2; de 
E. Caballero y C. N? 519 y en el Depar- 
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Figura 1. Dibujo de una preparación total de Maritrema bravoae sp. nov. Vista ventral. 
Figura 2. Detalle del aparato reproductor de Maritrema bravoae sp. nov. Vista ventral. 
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tamento de Microbiología y Parasito- 
logía, Universidad Nacional de Truji- 
llo, Perú, América del Sur. 


Discusión. Los caracteres diferenciales 
entre Maritrema bravoae sp. nov. y las 
39 especies conocidas hasta 1971 del gé- 
nero radican fundamentalmente en las 
estructuras terminales del aparato copu- 
lador masculino, como se ve claramente 
en el dibujo de detalle. 

Se dedica esta nueva especie a la Maes- 
tra en Ciencias Biológicas Margarita 
Bravo Hollis, del Laboratorio de Hel- 
mintología del Instituto de Biología de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, como homenaje por su brillante 
labor en el campo de la Helmintología 
por más de treinta años, que la han 
llevado a ser ampliamente conocida en- 
tre los helmintólogos del mundo. 

Los primeros informes que se tuvie- 
ron sobre miembros de la familia Mi- 
crophallidae Travassos, 1920, en la región 
zoogeográfica neotropical, se deben al 
profesor doctor Lauro Pereira Travas- 
sos, quien entre los años 1920 y 1929 pu- 
blicó en el Brasil, especies nuevas de los 
géneros Levinseniella Stiles y Hassall, 
1901; Maritrema Nicoll, 1907; Ginae- 
cotyla Yamaguti, 1939 y Odhneria Tra- 
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vassos, 1921. Estos estudios se han ido 
integrando con investigaciones posterio- 
res de R. M. Cable y M. L. Kuns en 1951 
con .el nuevo género Carneophallus = 
Microphallus Ward, 1901 de México; W. 
H. Coil en 1955 y 1956 con Maritrema 
patulus = Maritrenunoides, Maritrema 
glandulosa — Mecynophallus y Carneo- 
phallus = Microphallus de México; E. 
Caballero y C. en 1958 con Carneophal- 
lus skryabini = Microphallus en Costa 
Rica; R. M. Cable, R. S. Connor y J. W. 
Balling en 1960 con Pseudospelotrema, 
Maritreminoides patulus (Coil, 1955), 
Mecinophallus glandulosus (Coil, 1955) , 
Carneoaphallus bilobatus — Microphal- 
lus, Megalophallus, Microphallus clavi- 
formis, Levinseniella y  Ginaecotyla 
adunca (Linton, 1905) en la Isla de 
Puerto Rico, Antillas; E. Caballero y C. 
y F. Montero Gei en 1961 con Maritre- 
ma prolixum = Pseudomaritrema en 
Costa Rica; E. Caballero y C. en 1964 
con Pseudomaritrema belopolskaiae tam- 
bién de Costa Rica; L. Szidat en 1964 
con Austromicrophallus y Microphallus 
similis en la Repüblica Argentina y E. 
Caballero y C. y N, Ibáfiez H. en 1972 
con Microphallus y Maritrema en la Re- 
pública de Perú. 


tos de las aves hospederas de los pará- 
sitos microfálidos que se describen en 
este trabajo. 
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